\malia Dobinska 


WDOWA PO INZ. GUSTAWIE DOBINSKIM 


przeżywszy lat 98, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zmarła dnia 31 sierpnia 1976 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 7 września br. 
o godzinie 12 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


PRZYJACIELE. 


OSŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie "02 — 04/0689 "Z “A 
Punkt Usługowy Nr 1, Ralp--"--= at. tal. 520.2] 


